FRYDERYK 


HORSZEWSK 


dentysta 


przezywszy lat 53, zmarl w maju 1942 r. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 5 czerwca 1942 r. o godz. 9, rano 
w kościele OO. Kapucynów. 


O czym zawiadamiają 
zona 1 teSciowa. 
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zaxzcan CONCORDIA 
POGRZEBOWY Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


— JANA WOLNEGO 


Krakow. pi. Szezepanski 2. Teleton 103-391 


